Los  roles  de  la  EPA  y otros  organismos  que  responden  al  derrame  desde  la  Mina  King  Gold  en  agosto 
de  2015 


i.C6mo  ha  respondido  la  EPA? 

La  EPA  esta  comprometida  a trabajar  de  cerca  con  las  agencias  de  respuesta  a emergencias  y 
funcionarios  estatales  y locales  para  garantizar  la  seguridad  de  los  ciudadanos,  responder  a sus 
preocupaciones  y evaluar  el  impacto  del  agua  contaminada  por  el  derrame. 


Personal  movilizado 

• La  EPA  ha  desplegado  a diez  coordinadores  en  escena  en  Silverton  y Durango,  Colorado  y 
Farmington,  Nuevo  Mexico.  Expertos  en  calidad  de  agua  y varios  tecnicos  y contratistas 
responderan  a la  descarga  segun  llegue  a comunidades  en  Nuevo  Mexico. 

• Dos  funcionarios  de  informacion  publica  (PIO,  por  sus  siglas  en  ingles)  estan  presentes  en  el 
Centro  de  Informacion  Conjunta  (J  1C,  por  sus  siglas  en  ingles)  en  Durango,  Colorado. 

• En  la  oficina  regional  de  la  EPA  en  Denver,  hay  21  empleados  y un  contratista  que  proporcionan 
servicios  de  apoyo  a la  respuesta. 

• Varios  puestos  en  el  equipo  de  manejo  de  incidentes  estan  siendo  movilizados  a Durango. 

• Dos  coordinadores  de  participacion  comunitaria  (CIC,  por  sus  siglas  en  ingles)  fueron 
movilizados  a Farmington,  NM  el  9 de  agosto  y se  reuniran  con  funcionarios  del  capitulo  navajo 
local  y realizaran  reuniones  publicas.  Los  CIC  tambien  colaboraran  con  la  Agencia  de  Proteccion 
Ambiental  de  la  Nacion  Navajo  (NNEPA)  y con  el  Departamento  de  Seguridad  Publica  Navajo 
para  asegurar  un  alcance  publico  integral  a todos  los  capftulos  navajos  afectados. 

• Flemos  aprovechado  varios  recursos  de  contratacion  para  proveer  apoyo  a la  respuesta,  tales 
como  el  muestreo  de  calidad  de  agua,  la  distribucion  de  agua  potable  y agua  para  fines 
agrfcolas,  asi  como  la  construccion  y el  mantenimiento  de  las  lagunas  para  el  tratamiento  de 
agua. 
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